YERKOZLU İLKÖĞRETİM OKULU 


OKULUMUZ 1. KADEME OKULDUR. 
(1-5 ve Anasınıfı bulunmaktadır.) 
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NO Ti 2017610702 


OKULUMUZ AKINOĞLU KASABASI 
YERKOZLU MAHALLESİNDE BULUNMAKTADIR. 
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OKULUMUZ İLK OLARAK 1926 YILINDA EĞİTİM-ÖĞRETİME 
AÇILMIŞTIR. OKULUMUZDA 2 AYRI BİNA VARDIR. BU BİNA 
1961 YILINDA EĞİTİM-ÖĞRETİME AÇILMIŞTIR. İÇERİSİNDE 3 
DERSLİK VE 1 ÖĞRETMEN ODASI BULUNMAKTADIR. 
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BU BİNAMIZ 1986 YILINDA YAPILMIŞ 
OLUP İÇERİSİNDE 2 DERSLİKVE 1 
MÜDÜR ODASI BULUNMAKTADIR. 


OKULÜMUZDA MÜ ÜDÜRLÜK 
OLMAYIP İDARİ İŞLER MÜDÜR YETKİLİ 
ÖĞRETMEN TARAFINDAN 
YÜRÜTÜLMEKTEDİR. OKULUMUZDA 5 
SINIF ÖĞRETMENİ 1 ANASINIFI 
ÖĞRETMENİ OLMAK ÜZERE 6 ÖĞRETMEN 
GÖREV YAPMAKTADIR. 


OKULUN PERSONEL 
DURUMU 
MM 2 e 5 


ÖĞRETMEN 
SAYISI 


SINIF “la 0 1 5 
ÖĞRETMENİ 


ANASINIFI 0 1 0 1 
ÖĞRETMENİ 


OKULUMUZUN DAİMİ OLARAK ÇALIŞAN 
HİZMETLİSİ BULUNMAMAKTADIR. TEMİZLİK 
İŞLERİNE OKUL-AİLE BİRLİĞİ ÜYEMİZ AHMET 
ÖZENTÜRK GÖNÜLLÜ OLARAK YARDIM 
ETMEKTEDİR. © 


ÖĞRENCİ SAYILARI 


a m an TOPLAM 


ANASINIFI 10 

1. SINIF 9 3 12 

2. SINIF 7 10 17 

3. SINIF 9 5 14 

4. SINIF 12 10 22 

5. SINIF 5 10 15 

TOPLAM 52 49 101 


6., 7. VE 8. SINIFLAR AKINOGLU 
İLKÖĞRETİM OKULUNA 
TAŞINMAKTADIR. 


OKULUMUZUN FİZİKİ VE TEKNOLOJİK 
DONANIMI 


Okulumuzun bahçesinde 1 basketbol sahası 
ve 1 voleybol sahası bulunmaktadır. 
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Okulumuzda 2 kız öğrenci tuvaleti , 2 erkek 
öğrenci tuvaleti , 1 öğretmen tuvaleti ve 1 adet 
depo bulunmaktadır. 


Ayrıca okulumuza ait lojman bulunmamaktadır. 


о Okulumuzda aktif olarak kullanılan toplam 8 
adet bilgisayar, 2 adet projeksiyon cihazı, 1 
adet yazıcı, 1 adet tarayıcı bulunmaktadır. 


о Bu 8 bilgisayarın 6 tanesi sınıflarda 2 tanesi 
ise müdür odasında kullanılmaktadır. Ayrıca 
her sınıfta ve müdür odasında internet 
bağlantısı bulunmaktadır. 


2008 yılında Akınoğlu Belediyesi tarafından BT sınıfı 
ve kütüphane olarak inşaatına başlanan bina maddi 
problemlerden dolayı kaba inşaatı yapılmış bir 
şekilde beklemektedir. 
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Bu inşaatın acil olarak iç-dış sıvasının ve çatısının 
yapılması gerekmektedir. Çünkü yağmurdan dolayı 
mevcut kaba inşaat zarar görmektedir. 


Mevcut inşaata BT sınıfı ve kütüphane 
olarak başlanmıştır. Fakat okulumuzda derslik 
sıkıntısı olduğu için öğretmenler odası derslik 
olarak kullanılmaktadır. Bu öğretmenler odası 
12 metrekare olduğundan 12 kişilik bir sınıf 
için eğitim-öğretime elverişli değildir. Bizim 
düşüncemiz bu inşaatın anasınıfı olarak 
tamamlanması, mevcut anasınıfının derslik 
olarak kullanılması ve öğretmenler odasının da 
kütüphaneye dönüştürülmesidir. 


Okulumuz ana binası 1961 yılında yapılmıştır. Bina 
yapılırken bina üzerine beton atılmayıp sadece tahta tavan 
yapılmıştır. Zamanla deforme olan tahtalar nedeniyle 
yağmur yağdığı zaman sınıflarda damlama olmaktadır. 
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Okulumuzun diğer bir ihtiyacı ise çatı 
oluklarının kırılmış olmasıdır. Olukların 
değiştirilmesi gerekmektedir. 


2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ 
BAŞARILI GEÇMESİ DİLEĞİYLE... 


